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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 

11 Ιανουάριου 2013 

Το παρόν ΦΕΚ επανακυκλοφορεί λόγω λάθους 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. οίκ. 458/26/Φ.Γ.9.6.4 

Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα 
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) των διαδικασιών που αφορούν 
στην άδεια άσκησης των επαγγελματικών δραστηρι¬ 
οτήτων των ΠΔ 112/2012, ΠΔ 114/2012 και ΠΔ 115/2012, 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανί¬ 
ας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α711.06.1986). 

β) Της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ 45/Α709.03.1999). 

γ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 «Αναβάθ¬ 
μιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 102/Α701.05.2002), όπως ισχύει. 

δ) του άρθρου 8 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102/Α724.05.2004). 

ε) Των άρθρων 6, 9 και 14 του Ν.3844/2010 «Προσαρ¬ 
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε¬ 
τικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α/03.05.2010). 

στ) των άρθρων 1 έως 16 του Ν.3982/2011 «Απλοποί¬ 
ηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α'/17.11.2011) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη¬ 
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α707.06.2010), όπως ισχύει. 

3. Το Ν.3861/2010 («Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ¬ 


νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010). 

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ¬ 
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005). 

5. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε¬ 
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ¬ 
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι¬ 
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων της Γ ενικής Γ ραμματείας Νέας Γ ενιάς» 
(ΦΕΚ 147/Α727.06.2011), ιδίως δε τα άρθρα 2 και 3 αυτού. 

6. Το π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουρ¬ 
γείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ 
Α721.06.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α721.06.2012). 

8. Το π.δ. 112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμι¬ 
δών επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική 
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επι¬ 
σκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις 
για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 
πρόσωπα» (ΦΕΚ 197/Α717.10.2012), ιδίως δε το άρθρο 5 
αυτού. 

9. Το π.δ. 114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμι¬ 
δών επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική 
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής 
και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή 
ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων 
και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας 
αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
199/Α717.10.2012), ιδίως δε το άρθρο 5 αυτού. 

10. Το π.δ. 115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθ¬ 
μιδών για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της 
εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 
λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομη¬ 
χανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της 
επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού 
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έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες 
ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός 
επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την 
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρό¬ 
σωπα και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 200/Α717.10.2012), ιδίως 
δε τα άρθρα 5,11,12,17,18 και 20 αυτού. 

11. Το π.δ 229/86 (Α' 96) «Σύσταση και Οργάνωση της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το π.δ. 396/89 (Α' 172) «Οργανισμός της ΓΓΒ» 
και το π.δ 189/95 (Α' 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση 
διατάξεων του π.δ.396/1989». 

12. Την υπ’ αριθμ. ΑΓΤ30376/Δ106 721/05.07.2012 απόφα¬ 
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/ 
Β706.07.2012). 

13. Την υπ’ αριθμ. ΑΠ:ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01.10.2002 από¬ 
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη¬ 
σης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και 
του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρ¬ 
θρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α'/11.06.1986)» (ΦΕΚ 1276/ 
Β'/ΟΙ.10.2002). 

14. Την υπ’ αριθμ. ΑΠ:Οικ.158/25/ΦΓ9.1 κοινή απόφαση 

των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε¬ 
κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομί¬ 
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Παροχή πλη¬ 
ροφοριών αναφορικά με τις άδειες . σύμφωνα με 

τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν.3844/2010» (ΦΕΚ 
49/Β/24.01.2011). 

15. Την υπ’ αριθμ. ΑΠ:ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1/18613 κοινή απόφαση 
των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε¬ 
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απλούστευ- 
ση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση 
του άρθρου 6 του Ν.3844/2010» (ΦΕΚ 1334/Β'/30.08.10). 

16. Την υπ’ αριθμ. ΑΠΎΑΠ/Φ.19.7/14/380 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι¬ 
κής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμο¬ 
διότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) - 
Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ» 
(ΦΕΚ 1561/Β'/23.09.2010), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. ΑΠ:ΔΟΙΚΕΠ/Φ.16/2/ΟΙΚ.24θ6 όμοια απόφαση 
(ΦΕΚ 261 /Β'/17.02.11). 

17. Την υπ’ αρθμ. ΑΠ:οικ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 κοινή 
απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουρ¬ 
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με¬ 
ταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παράβολου για την 
έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
των άρθρων 2 και 3 του Ν.3982/2011 (Α' 143), καθώς και 
υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξετα¬ 
στικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του 
Ν.3982/2011». 

18. Την υπ’ αριθμ ΑΠ:οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4/10.01.2013 κοινή 
απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Ανά¬ 
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, 
αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών 
επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.3982/2011, του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της 
παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 και των εξεταστι¬ 


κών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδο¬ 
μών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας 
ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου 
της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτρο¬ 
πών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμε- 
νων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης 
και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ¬ 
γελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων 
καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, 
των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγο¬ 
νοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών». 

19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

1. Οι διοικητικές διαδικασίες για την άσκηση των επαγ¬ 
γελματικών δραστηριοτήτων: 

α. Κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών 
εγκαταστάσεων (Π.Δ. 112/2012 Α' 197), 
β. Κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτή¬ 
ρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης 
υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού 
νερού (Π.Δ. 114/2012 Α' 199), 
γ. Συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουρ¬ 
γίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και 
άλλες μονάδες, χειρισμού και επιτήρησης ατμολεβήτων, 
εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής 
υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυ¬ 
γονοκόλλησης (Π.Δ. 115/2012 Α' 200), 
και ειδικότερα, οι: 

ί. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού» 
ϋ. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις, με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Υδραυλικού» 
ίϋ. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης» 
ιν. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύ¬ 
σης» 

ν. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστά¬ 
σεων 1ης Ειδικότητας» 

νι. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστά¬ 
σεων 2ης Ειδικότητας» 

νϋ. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστά¬ 
σεων 3ης Ειδικότητας» 

νίϋ. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστά¬ 
σεων 4ης Ειδικότητας» 

ιχ. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσε¬ 
ων 1ης Ειδικότητας» 

χ. «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσε¬ 
ων 2ης Ειδικότητας» 

χι. «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσε¬ 
ων 3ης Ειδικότητας» 
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χϋ. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσε¬ 
ων 4ης Ειδικότητας» 

χίϋ. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστά¬ 
σεων για αποφοίτους της Σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ 
του Ν.2638/1998» 

χιν. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β' τάξης» 

χν. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή 
Β'τάξης» 

χνι. «Εγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α' τά¬ 
ξης» 

χνϋ. «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' 
τάξης» 


απλουστεύονται και μπορούν να διεκπεραιώνονται και 
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που 
λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

2. Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών συ¬ 
μπληρώνονται ειδικά έντυπα αίτησης, σύμφωνα με τα 
Υποδείγματα του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

3. Τα ειδικά αυτά έντυπα διαβιβάζονται στην υπηρε¬ 
σία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία 
βρίσκεται ο τόπος επαγγελματικής εγκατάστασης του 
ενδιαφερομένου ή αν δεν υπάρχει, ο τόπος μόνιμης 
διαμονής του. Ως εκ τούτου, στο ειδικό έντυπο της 
αίτησης, ο τόπος κατοικίας, συμπληρώνεται σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. 

4. Τα εν λόγω ειδικά έντυπα αίτησης επέχουν θέση 
αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος Δ των 
π.δ. 112/2012, π.δ. 114/2012 και του Παραρτήματος Α του 
π.δ. 115/2012. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτηυατος : «Έγκριση συμμετρχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Υδραυλικού» (άρθρο 5παρ. 2 του ΠΔ 112/2012 ΦΕΚ197Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-οιαίΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρβχ: 

Ε-πταίΙ: 


Κάτοχος του τίτλου σπουδών: 
(βλπ. Πίνακας Α) _ 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού. 
Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α. 

Γενικά Δικαιολογητικα 


1 . 

Για τεχνίτες Υδραυλικούς με Βεβαίωση Αναγγελίας: 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Υδραυλικού 





2. 

Για όσους ασκούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 του Π.Δ. 112/2012 δραστηριότητες χωρίς να 
διαθέτουν την προβλεπόμενη από το Π.Δ. 38/1991 άδεια : 

Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών του Πίνακα Α, συνοδευόμενο από απόφαση ισοτιμίας του 
Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) (για τις περιπτώσεις τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας που έχει αποκτηθεί 
στην αλλοδαπή, εντός κι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) 





3. 

Παράβολο 31 € 




4. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 112/2012, ένα ή περισσότερα εκ 
των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο 
προϋπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ 112/2012 (Πίνακας Α): 

1 . 

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας™ . νια εονασία που παοασνέθπκε σε επιχείρηση, συνυπονοαωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγνελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (3) νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαωερόυενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Πηοϋπηρεσίπς ποιι αποκτήθηκαν σε Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΛΛ ή ΝΠΙΛ του 




ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων™ 

4. 

Βεβαίωση της πουόδιπς στηπτιωτικής αρχής, για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους 




έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ςττην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 

5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη υέλη της Ε.Ε.. νια προϋπηρεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόνω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσης αδυναυίας προσκόυισης των απαραίτητων δικαιολονητικών προϋπηρεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία <5> , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταςττροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 

7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 11 του ΠΔ 112/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Ε του ΠΔ 112/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησης του (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα, με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 112/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση πρόσληψης 
θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός Υδραυλικός, ενώ από την 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη υδραυλικού. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με Γαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 112/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό 
την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για 
την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α' /11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική 
πράξη (όπου απαιτείται) 


(Ημερομηνία) 


Ο/Η 

αϊτών/ούσα 
(Σφραγίδα-υπογραφή) 


4 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 

Υδραυλικού» (άρθρο 5παρ. 2 του ΠΔ 112/2012 ΦΕΚ 197Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 112/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό 
την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για 
την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α 711.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακας Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. 

Δίπλωμα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Τεχνικού Θερμικών και 
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 


2. 

Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 112/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της περίπτωσης 1 

12 μήνες 

3. 

Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
περίπτωσης 1 


4. 

Πτυχίο Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων» 

18 μήνες 

5. 

Πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών 
Κεντρικής Θέρμανσης ή ειδικότητας Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 


6. 

Πτυχίο Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου ειδικότητας «Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» 


7. 

Πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού» 


8. 

Πτυχίο Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων» 


9. 

Πτυχίο Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ειδικότητας «Θερμοϋδραυλικού» 

24 μήνες 

10. 

Πτυχίο Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του Ν.Δ. 580/1970 και ισοτίμων Σχολών ειδικότητας «Τεχνίτη 
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Β.Δ. 3/52 και Ν.Δ. 212/69 
(κατώτερεςΐ ειδικότητας «Θερμοϋδραυλικού» 


11. 

Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 112/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της περίπτωσης 5 


12. 

Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
περίπτωσης 5 


13. 

Πιστοποιητικό επιπέδου 1 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Τεχνίτη 
Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης 


14. 

Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 112/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της περίπτωσης 13 

60 μήνες 

15. 

Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
περίπτωσης 13 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύυωωνα υε το Παοάρτηυα Ε του ΠΔ 112/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Ποοϋπηοεσίαε 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδεϊας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 ^ 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

ΠεοινοαΦΠ αιτιίυατοσ : «Έγκριση συμμετσχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού 
Υδραυλικού» (άρθρο 5παρ. 3 του ΠΔ 112/2012 ΦΕΚ197Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γ έννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-ιτΐ3ίΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρ3χ: 

Ε-ΠΊ3ΪΙ: 


Κάτοχος του τίτλου σπουδών: 
(βλπ. Πίνακας Α) _ 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Υδραυλικού. 
Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α. 

Γ ΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


1 . 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Αδειας ή της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού 





2. 

Παράβολο 31 € 




3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 112/2012, ένα ή περισσότερα εκ 
των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο 
προϋπηρεσίας του άρθρου 5 παρ.3 του ΠΔ 112/2012 (1 έτος από την έκδοση της άδειας ή από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, σε 
εγκαταστάσεις της 2 ης ειδικότητας): 

1 . 

Βεβαιώσεις Πσοϋππσεσίας (2) . νια εανασία που παοασνέθπκε σε επινείοπσπ, συνυπονοαφόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 <3> νια ποοϋπηαεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαφερόμενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

ΠιςπΌποιητικά Ποοϋπηοεσίας που αποκτήθηκαν σε Δημόσια Υπηρεσία η ΝΠΛΛ ή ΝΠΤΛ του 




ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων™ 

4. 

Βεβαίωση της ααυόδιας ςττοατιωτικής αονής, νια προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους 




έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 

5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ποοϋπηοεσίας από άλλα κοάτη υέλη της Ρ.Ε.. νια ποοϋπηοεσίπ που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόγω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσης αδμναμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολονητικών ποοϋπηοεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία* 51 , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταςττροφής αρχείων ή 
καταστάσεων ερνασίας, είτε από άλλη αιτία 

7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α.4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 11 του ΠΔ 112/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Ε του ΠΔ 112/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησης του (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα, με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 112/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση πρόσληψης 
θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως αρχιτεχνίτης, εργοδηγός Υδραυλικός, ενώ από την απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη υδραυλικού. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 112/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό 
την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Υδραυλικού. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για 
την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 /Α'/ 11 · 02 . 2004 ). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α 702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική 
πράξη (όπου απαιτείται) 


(Ημερομηνία) 


Ο/Η 

αιτών/ούσα 

(Σφραγίδα-υπογραφή) 


4 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού 

Υδραυλικού» (άρθρο 5παρ. 3 του ΠΔ 112/2012 ΦΕΚ 197Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 112/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό 
την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Υδραυλικού. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών αηό την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για 
την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύικρωνα αετό Παοάρτπυα Ε του ΠΔ 112/2012} 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Ποοϋπηοεσίαε 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή ) 


(Υπογραφή ) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γάρθοο 8 Ν.1599/1986 ) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήιιατος : «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Εγκαταστάσεων Καύσης» (άρθρο 5 παρ. 2 του ΠΔ 114/2012 ΦΕΚ199 Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-πίβϊΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


τ.κ. 


Τηλ: 

Ρβχ: 

Ε-ΠΤ3ΪΙ: 


Κάτοχος του τίτλου σπουδών: 
(βλπ. Πίνακας Α) 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων 
Καύσης. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1 Α. 

Γ ΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


1 . 

Επικυρωμένο αντίνραφο της Βεβαίωσης Αναννελίας του Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης 





2. 

Παράβολο 23 € 




3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 114/2012 (ΦΕΚ 199 Α') , ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ 114/2012 (Πίνακας Α): 

1 . 

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας* 21 . νια εονασία που παρασχέθηκε σε επιχείρηση, συνυπονοαωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (3) νια προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαφερόμενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας* 41 που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση της αουόδιας στρατιωτικής αρχής, νια προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά η βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη υέλη της Ε.Ε., νια προϋπηρεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόνω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυποίωσηε αδυναυίας ποοσκόυισης των απαραίτητων δικαιολονητικών προϋπηρεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία* 51 , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταςττροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 


7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 11 του ΠΔ 114/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Ε του ΠΔ 114/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 114/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου, η ειδικότητα 
και η βαθμίδα απασχόλησής του. Από την απόφαση πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε 
ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο 
των καθηκόντων του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 


Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 
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Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 114/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 23 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

. αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 

Εγκαταστάσεων Καύσης» (άρθρο 5 παρ. 2 του ΠΔ 114/2012 ΦΕΚ 199 Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 114/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών οπό την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερώ ι/για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 23 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακαο Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Δίπλωμα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Τεχνικός Αερίων Καυσίμων 

12 μήνες 

2. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 114/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της περίπτωσης 1 

3. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
περίπτωσης 1. 

4. Πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Τεχνικών Αερίων Καυσίμων 

24 μήνες 

5. Πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου ειδικότητας «Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης», 

6. Πτυχίο ταχύρρυθμης σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας συντηρητών λεβητοστασίου, 

7. Πτυχίο Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Μηχανών Εσωτερικής Καύσης», 

8. Πτυχίο Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του β.δ. 3/52 (Α' 157) και του ν.δ. 212/69 (Α' 112) (κατώτερες) 
ειδικότητας «Τεχνιτών Στροβίλων - Λεβήτων», 

9. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ.114/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 4 

10. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 4 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύυωωνα ιιε το Παράρτπυα Ε του ΠΔ 114/2012^ 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή ) 


(Υπογραφή ) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Πεοινοαφή αιτήυατοα «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη 
Εγκαταστάσεων Καύσης» (άρθρο 5παρ. 3 του ΠΔ 114/2012 ΦΕΚ199 Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-ΠΊ3ΪΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (Υ ια κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρβχ: 

Ε-ιτΐ3ίΙ: 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων 
Καύσης. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α. 

Γ ΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


1 . 

Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας του Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων 
Καύσης 





2. 

Παράβολο 31 € 





3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 114/2012, ένα ή περισσότερα εκ των 
κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο 
προϋπηρεσίας (2 έτη από την έκδοση της άδειας ή την ημερομηνία υποβολής αίτησης για χορήγηση 
βεβαίωσης αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης). 


1 . 

Βεθαιώσειε Ποοϋπποεσίαε (2) . νια εονασία που παοασγέθπκε σε επινείοησπ. συνυπονοαωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης ανανγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (3) * νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαωεοόυενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Ποοϋπηοεσίαε (4) που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηοεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση της αουόδιας στοατιωτικήε αογής. νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τους 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ποοϋπηοεσίας από άλλα κοάτη υέλη της Ε.Ε.. για προϋπηρεσία που 




αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόγω κρατών μελών. 

6. 

Αίτηση τεκυηοίωσης αδυναυίας παοσκόυισης των απαοαίτητων δικαιολονητικών ποοϋπηοεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία* 5 *, όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 

7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 11 του ΠΔ 114/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Ε του ΠΔ 114/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 114/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου, η ειδικότητα 
και η βαθμίδα απασχόλησής του. Από την απόφαση πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε 
ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο 
των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 114/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

. αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγϊδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: 

«Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη 
Εγκαταστάσεων Καύσης» (άρθρο 5 παρ. 3 του ΠΔ 114/2012 (ΦΕΚ 199 Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 114/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών αηό την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


ΚΟΣΤΟΣ: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
ίσύυφωνα υε το Παοάοτπυα Ε του ΠΔ 114/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. η . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή ) 


(Υπογραφή ) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτιϊυατος : «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 2 & 6 του ΠΔ 115/2012 
ΦΕΚ200Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ρβχ: 

Ε-ΠΤ3ΪΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρβχ: 

Ε-πτβϊΙ: 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1 Α. 

Γ ΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


1 . 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων ή 
Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας του Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 2 ης ή 3 ης ή 4 ης Ειδικότητας 





2. 

Παράβολο 31 € 




3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α') , ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 12 παρ. 2 & 6 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 

1 . 

Βεβαιώσεις Ποοϋπποεσίας (2) . νια εονασία που παοασνέθπκε σε επινείοπσπ. συνυπονοαωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 <3) νια ποοϋπηαεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαωεοόυενο 
ως ελεύθερος επαγνελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Ποοϋπηοεσίας* 4 * που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηοεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου ορνάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση της αουόδιας στοατιωτικήε αονής. νια παοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τους 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη υέλη της Ε.Ε.. νια προϋπηρεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόγω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσης αδυναυίας ποοσκόυισης των απαραίτητων δικαιολονητικών προϋπηρεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία* 51 , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταςττροφής αρχείων ή 
καταςττάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 


7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α.4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός 
εγκαταστάσεων, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη μηχανικού 
εγκαταστάσεων. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1 πς Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α 702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

. αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


875 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: 

«Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 2 & 6 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ 
200 Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακας Α 

Βαθμίδα & Ειδικότητα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Τεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 

24 μήνες σε εγκαταστάσεις της 1 ης Ειδικότητας μετά απά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης 
Αναγγελίας Τεχνίτη 

2. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 2 ης ή 3 πς ή 4 ης Ειδικότητας 

8 μήνες σε εγκαταστάσεις της 1 ης Ειδικότητας ως Τεχνίτης 
Μηχανικός Εγκαταστάσεων 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύικρωνα με το Παοάρτπυα Ατού ΠΔ 115/2012} 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή ) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος 
















878 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήυατος : «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 2 & 6 του ΠΔ 115/2012 
ΦΕΚ200Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ρβχ: 

Ε-πίοϊΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ροχ: 

Ε-πίβϊΙ: 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1 Α. 

Γ ΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


1 . 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων ή 
Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας του Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 1 ης ή 3 ης ή 4 ης Ειδικότητας 





2. 

Παράβολο 31 € 




3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία !1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α') , ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 12 παρ. 2 & 6 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 

1 . 

ΒεΒαιώσειε Ποοϋπποεσίαε (2) . νια εανασία που παοασγέθπκε σε επινείοησπ. συνυπονοαωόυενεε 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 <3> νια ποοϋπηαεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαωεοόυενο 
ως ελεύθερος επαγνελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Ποοϋπηοεσίαε™ που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηοεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση τπγ πηυόδιπΓ στοπτιωτικήτ αηνήτ. νια πηοϋπηηεσίπ που αποκτήθηκε απή τοιιγ 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσειε ποοϋπηοεσίας από άλλα κοάτπ υέλη τηε Ε.Ε.. νια ποοϋπηοεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λάνω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσηο αδυναυίαε ποοσκόυισηο των απαοαίτητων δικαιολονητικών ποοϋπηοεσίαε 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία* 51 , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 


7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α.4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός 
εγκαταστάσεων, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη μηχανικού 
εγκαταστάσεων. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α 702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

. αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: 

«Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 2 & 6 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ 
200 Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακας Α 

Βαθμίδα & Ειδικότητα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Τεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 

24 μήνες σε εγκαταστάσεις της 2 ης Ειδικότητας μετά από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης 
Αναγγελίας Τεχνίτη 

2. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 1 ης ή 3 πς ή 4 ης Ειδικότητας 

8 μήνες σε εγκαταστάσεις της 2 πς Ειδικότητας ως Τεχνίτης 
Μηχανικός Εγκαταστάσεων 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύικρωνα με το Παοάρτπυα Ατού ΠΔ 115/2012} 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή ) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήυατος : «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 2 & 6 του ΠΔ 115/2012 
ΦΕΚ200Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ρβχ: 

Ε-πίοϊΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ροχ: 

Ε-πίβϊΙ: 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1 Α. 

Γ ΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


1 . 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων ή 
Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας του Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 1 ης ή 2 ης ή 4 ης Ειδικότητας 





2. 

Παράβολο 31 € 




3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία !1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α') , ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ'ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 12 παρ. 2 8ι 6 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 

1 . 

ΒεΒαιώσειε Ποοϋπποεσίαε (2) . νια εανασία που παοασγέθπκε σε επινείοησπ. συνυπονοαωόυενεε 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 <3> νια ποοϋπηαεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαωεοόυενο 
ως ελεύθερος επαγνελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Ποοϋπηοεσίαε™ που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηοεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση τπγ πηυόδιπΓ στοπτιωτικήτ αηνήτ. νια πηοϋπηηεσίπ που αποκτήθηκε απή τοιιγ 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσειε ποοϋπηοεσίας από άλλα κοάτπ υέλη τηε Ε.Ε.. νια ποοϋπηοεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λάνω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσηο αδυναυίαε ποοσκόυισηο των απαοαίτητων δικαιολονητικών ποοϋπηοεσίαε 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία* 51 , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 


7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α.4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός 
εγκαταστάσεων, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη μηχανικού 
εγκαταστάσεων. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3 πς Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α 702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

. αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: 

«Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 2 & 6 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ 
200 Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακας Α 

Βαθμίδα & Ειδικότητα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Τεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 

24 μήνες σε εγκαταστάσεις της 3 πς Ειδικότητας μετά από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης 
Αναγγελίας Τεχνίτη 

2. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 1 ης ή 2 πς ή 4 ης Ειδικότητας 

8 μήνες σε εγκαταστάσεις της 3 ης Ειδικότητας ως Τεχνίτης 
Μηχανικός Εγκαταστάσεων 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύικρωνα με το Παοάρτπυα Ατού ΠΔ 115/2012} 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή ) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 1 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτηυατοα «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 2 & 6 του ΠΔ 115/2011 
ΦΕΚ200 Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-πιαίΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρβχ: 

Ε-πιαίΙ: 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1 Α. 

Γ ΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


1 . 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων ή 
Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας του Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 1 ης ή 2 ης ή 3 ης Ειδικότητας 





2. 

Παράβολο 31 € 




3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




1 Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α') , ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 12 παρ. 2 & 6 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 

1 . 

Βεβαιώσεις Ποοϋπποεσίας (2) , νια εονασία που παοασγέθπκε σε επιγείοπσπ, συνυπονοαωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (3> νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαωεοόυενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Ποοϋπποεσίας* 41 που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπησεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου ορνάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση της αουόδιας ςττοατιωτικής αογής, νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τους 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ςπην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ποοϋπποεσίας από άλλα κοάτπ υέλπ της Ε.Ε., νια ποοϋπηοεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόγω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσης αδυναυίας ποοσκόυισης των απαοαίτητων δικαιολονητικών ποοϋπποεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία* 51 , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταςττροφής αρχείων ή 
καταςττάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 


7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός 
εγκαταστάσεων, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη μηχανικού 
εγκαταστάσεων. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α 711.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α 702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

. αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνεϊται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: 

«Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 2 & 6 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ 
200 Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών ψα την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακας Α 

Βαθμίδα & Ειδικότητα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Τεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 

24 μήνες σε εγκαταστάσεις της 4 ης Ειδικότητας μετά από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης 
Αναγγελίας Τεχνίτη 

2. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 1 ης ή 2 ης ή 3 ης Ειδικότητας 

8 μήνες σε εγκαταστάσεις της 4 ης Ειδικότητας ως Τεχνίτης 
Μηχανικός Εγκαταστάσεων 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύυωωνα με το Παυάυτηυα Δ του ΠΔ 115/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδεϊας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήιιατος : «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ.3 & 8 του ΠΔ 115/2012 
ΦΕΚ200 Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-ΓΠ3ΪΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρ3χ: 

Ε-ΠΊ3ΪΙ: 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1 Α. 

Γενικά Δικαιολογητικα 


1 . 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας, ή 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας του Εργοδηγού Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 2 ης ή 3 ης ή 4 ης Ειδικότητας 





2. 

Παράβολο 31 € 




3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α') , ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 12 παρ. 3 & 8 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 

1. 

Βεβαιώσειε Προϋπηρεσίας* 21 . νια εονασία που παρασχέθηκε σε επινείοπσπ. συνυπονραφόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 <3> νια ποοϋπποεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαωεοόυενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας* 11 που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηοεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου ορνάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση τηε αουόδιαε στοατιωτικήε αονήε. νια ποοϋπποεσία που αποκτήθηκε από τουε 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη υέλη της Ε.Ε.. νια προϋπηρεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόγω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσηα αδυναυίας ποοσκόυισης των απαραίτητων δικαιολονητικών προϋπηρεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία* 51 , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 


7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός 
εγκαταστάσεων, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη μηχανικού 
εγκαταστάσεων. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με έαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερώνψο την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α 702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

... αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: 

«Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 3 & 8 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ 
200 Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών ψα την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακας Α 

ΒΑΘΜΙΔΑ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 1 πς Ειδικότητας 

24 μήνες σε εγκαταστάσεις της 1 ης Ειδικότητας από την έκδοση 
της άδειας ή από την υποβολή αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης 
Αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1 ης 

Ειδικότητας 

2. Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 2 ης ή 3 ης ή 4' κ Ειδικότητας 

8 μήνες ως Αρχιτεχνίτης Μηχανικός σε εγκαταστάσεις της 1 ης 
Ειδικότητας 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύυΦωνα υε το Παοάοτπυα Δ του ΠΔ 115/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε ατην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή ) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άοθοο 8 Ν.1599/19861 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήυατοο : «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ.3 & 8 του ΠΔ 115/2012 
ΦΕΚ200 Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-πίβϊΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρ3χ: 

Ε-ΓΠ3ΪΙ: 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα ατοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1 Α. 

Γ ΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


1 . 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας, ή 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας του Εργοδηγού Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 1 πς ή 3 ης ή 4 ης Ειδικότητας 





2. 

Παράβολο 31 € 




3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




1 Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1> - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α') , ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 12 παρ. 3 & 8 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 

1 . 

Βεβαιώσεις Ποοϋπποεσίας (2) . νια εονασία που παοασνέθπκε σε επινείοησπ. συνυπονοαωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (3) νια πηηϋπηηεσίπ που αποκτήθηκε από τον ενδιπωεηόυενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Ποοϋπηοεσίας (4) που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηοεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση της αουόδιας στρατιωτικής ασνής, νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τους 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις πηοιΐπησεσίπς σπό άλλη κηάτη υέλη της Ε.Ρ.. νισ πηοϋπηοεσίπ που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόγω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσης αδυναυίας ποοσκόυισης των απαοαίτητων δικαιολονητικών ποοϋπηοεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία* 5 *, όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 


7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α.4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός 
εγκαταστάσεων, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη μηχανικού 
εγκαταστάσεων. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α 702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

. αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: 

«Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 3 & 8 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ 
200 Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15ημερώνψα την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακας Α 

ΒΑΘΜΙΔΑ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας 

24 μήνες σε εγκαταστάσεις της 2' κ Ειδικότητας από την έκδοση 
της άδειας ή από την υποβολή αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης 
Αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2 ης 

Ειδικότητας 

2. Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 1 ης ή 3 ης ή 4 ης Ειδικότητας 

8 μήνες ως Αρχιτεχνίτης Μηχανικός σε εγκαταστάσεις της 2 ης 
Ειδικότητας 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


906-1 


Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύυωωνα υε το Παράρτπυα Δ του ΠΔ 115/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδεϊας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος : «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ.3 & 8 του ΠΔ 115/2012 
ΦΕΚ200 Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ροχ: 

Ε-πίβϊΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρ3χ: 

Ε-ΓΠ3ΪΙ: 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΠΉΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α. 

Γενικά Δικαιολογητικα 


1 . 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας, ή 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας του Εργοδηγού Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 1 ης ή 2 πς ή 4 Γ|ς Ειδικότητας 





2. 

Παράβολο 31 € 




3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α') , ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 12 παρ. 3 8ι 8 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 

1 . 

Βεβαιώσεις Ποοϋπηοεσίας 121 . νια εονασία που παοασνέθπκε σε επινείοησπ. συνυπονοαωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (3) νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαωεοόυενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Ποοϋπηοεσίας 141 που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηοεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση της αουόδιας στρατιωτικής αργής, νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τους 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ποοϋπηοεσίας από άλλα κοάτη υέλη της Ε.Ε.. νια ποοϋπηοεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίεττοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόγω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσης αδυναυίας ποοσκόυισης των απαοαίτητων δικαιολονητικών ποοϋπηοεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά ςπΌΐχεία <5> , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 


7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός 
εγκαταστάσεων, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη μηχανικού 
εγκαταστάσεων. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3 πς Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 /Α’/ 11 · 02 . 2004 ). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α 702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

... αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: 

«Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 3 & 8 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ 
200 Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11-02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακας Α 

ΒΑΘΜΙΔΑ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας 

24 μήνες σε εγκαταστάσεις της 3 ης Ειδικότητας από την έκδοση 
της άδειας ή από την υποβολή αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης 
Αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3 ης 

Ειδικότητας 

2. Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 1 ης ή 2 ης ή 4' κ Ειδικότητας 

8 μήνες ως Αρχιτεχνίτης Μηχανικός σε εγκαταστάσεις της 3 ης 
Ειδικότητας 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύυωωνα υε το Παράρτηιια Δ του ΠΔ 115/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικά διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδεϊας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/19861 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτιίυατος : «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας» (άρθρο12 παρ.3 & 8 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ 
200 Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-γπβϊΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ραχ: 

Ε-ιτιβΝ: 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙ - 

1 Α. 

Γενικά Δικαιολογηίίκα 


1 . 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 4 ΙΚ Ειδικότητας, ή 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας του Εργοδηγού Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων 1 πς ή 2 ης ή 3 ης Ειδικότητας 





2. 

Παράβολο 31 € 




3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




1 * 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α') , ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ'ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικά χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 12 παρ. 3 & 8 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 


1 . 

ΒεΒαιώσειε Πσοϋππσεσίαε* 2 * . νια εσνασία που πααασνέθπκε σε επινείοησπ. συνυπονσαωόυενεε 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση τηιι ν. 1599/86 (3) νια πηηϋπηηεσίσ ποιι αποκτήθηκε από τον ενδιπωεηόυενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας* 4 * που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηοεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση τηε αουόδιαε στρατιωτικής αργής, νια παοϋπποεσία που αποκτήθηκε από τους 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά ή Βεβηιώσειτ πηοϋπηηεσίπΓ από άλλα κηότη υέλη της Ε.Ε., για προϋπηρεσία πσιι 




αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόγω κρατών μελών. 

6. 

Αίτηση τεκυηοίωσηε αδυναυίαε ποοσκόυισηο των απαοαίτητων δικαιολονητικών ποοϋπηοεσίαε 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία* 5 *, όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 

7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως αρχιτεχνίτης, εργοδηγός, ενώ από την απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 








































906-10 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με Ιαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερώνψα την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α711.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

. αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: 

«Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας» (άρθρο 12 παρ. 3 & 8 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ 
200 Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα 
Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερώ ι/για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακας Α 

Βαθμίδα & Ειδικότητα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας 

24 μήνες σε εγκαταστάσεις της 4 ης Ειδικότητας από την έκδοση 
της άδειας ή από την υποβολή αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης 
Αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4 ης 

Ειδικότητας 

2. Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 1 πς ή 2 πς ή 3 πς Ειδικότητας 

8 μήνες ως Αρχιτεχνίτης Μηχανικός σε εγκαταστάσεις της 4 ης 
Ειδικότητας 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
ίσύυωωνα υε το Παοάοτηυα Δ του ΠΔ 115/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή ) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείαςτου εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 


Περιγραφή αιτήιιατοα «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκσπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού 
Μηχανικού Εγκαταστάσεων για αποφοίτους της σχολής μηχανικών της ΑΕΝ του 
Ν.2638/1998» (άρθρο12 παρ.4 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ200 Α ') 


Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας 


Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας 


Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας 


Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας 



(Σημειώνεται μία ή περισσότερες επιλογές) 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-πίβϊΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ραχ: 

Ε-ΓΠ3ΪΙ: 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων των ανωτέρω Ειδικοτήτων. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται ατο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α. 

Γενικά Δικαιολογητικα 


1 . 

Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του 

Ν.2638/1998 





2. 

Παράβολο 31 € 




3. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (Ι) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α') , ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 12 παρ. 4 του ΠΔ 115/2012 (διετής προϋπηρεσία στο 

Ναυτικό με την ιδιότητα του μηχανικού εμπορικού ναυτικού): 

1 . 

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας® . νια εονασία που παοασνέθπκε σε επινείοπσπ, συνυπονοαωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (3) νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαωερόυενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Ποοϋπηοεσίας (4) που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηοεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση της αουόδιας στρατιωτικής αονής. νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τους 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των ςπρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη υέλη της Ε.Ε.. νια προϋπηρεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίςττοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόνω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσης αδυναυίας ποοσκόυισης των απαραίτητων δικαιολονητικών προϋπηρεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά ςπ·οιχεία <5> , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 


7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός 
εγκαταστάσεων, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη μηχανικού 
εγκαταστάσεων. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων των αιτούμενων ειδικοτήτων. Η προαναφερόμενη βεβαίωση 
εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος 
δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερώνψα την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α' /11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


(Ημερομηνία) 


Ο/Η 

αιτών/ούσα 

(Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραψη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με ψυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: 

«Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικό 
Εγκαταστάσεων για αποφοίτους της σχολής μηχανικών της ΑΕΝ του Ν.2638/1998» 

(άρθρο 12 παρ. 4 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ200 Α ') 

Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 1 ης Ειδικότητας 


Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 3 ης Ειδικότητας 


Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 2 ης Ειδικότητας 


Εργοδηγός Μηχανικός Εγκαταστάσεων 4 ης Ειδικότητας 


Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων των αιτούμενων ειδικοτήτων. Η προαναφερόμενη βεβαίωση 
εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος 
δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15ημερώνψα την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύυωωνα υε το Παράατπυα Δ του ΠΔ 115/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε οτην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδεϊας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήιιατοα «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Οξυγονοκολλητή Β' τάξης» (άρθρα 18 & 20 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ200Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-πίβιΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρ3χ: 

Ε-ΓΠ3ΪΙ: 


Κάτοχος του τίτλου σπουδών: 
(βλπ. Πίνακας Α) _ 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή 
Β' τάξης. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα ατοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1 Α. 

Γενικά Δικαιολογητικα 


1 . 

Για τεχνίτες οξυγονοκολλητές με Βεβαίωση Αναγγελίας: 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή 





2. 

Για Αρχιτεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές Β' τάξης: 

Επικυρωμένο Αντίγραφο Βεβαίωσης Αναγνελίας ή Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β'τάξης 





3. 

Για όσους εργάζονται ως τεχνίτες οξυγονοκολλητές κατά τη δημοσίευση του Π.Δ 115/2012: 
Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών του Πίνακα Α, εφόσον διαθέτουν. 

Για τις περιπτώσεις τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, ο 
τίτλος σπουδών συνοδεύεται από απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 





4. 

Παράβολο 23 € 




5. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α'), ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας των άρθρων 18 & 20 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 

1 . 

Βεβαιώσεις Πηοϋπηπεσίπς (2> . νιπ επνπσίπ που παρασχέθηκε σε επιχείρηση. συνυπονηπωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 <3> νια προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαωεοόυενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας™ που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου ορνάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση της αουόδιας στρατιωτικής αοχήε. νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τους 
έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 




5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη υέλη της Ε.Ε., νια προϋπηρεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόγω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσης αδυναυίας ποοσκόυισηε των απαραίτητων δικαιολονητικών προϋπηρεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 15 *, όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταςττροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 


7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής Α' ή Β' 
τάξης, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη οξυγονοκολλητή. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με Ιαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β'τάξης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15ημερώνψα την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α711-02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 23 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α702.10.2006) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

. αϊτών/οϋσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: «'Εγ 

Οξυ\ 

κρίση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Γονοκολλητή Β' τάξης» (άρθρα 18& 20 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ200Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β'τάξης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 23 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακας Α 

Α. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ* 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών 
Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 

2 μήνες 

2. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της περίπτωσης 1 

3. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
περίπτωσης 1. 

4. Πτυχίο Τ.Ε.Λ Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β'κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ τομέα Μηχανολογίας, 
ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

6 μήνες 

5. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ.115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 4 

6. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 4 

7. Πτυχίο Τεχνικών Σχολών Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α'κύκλου Τομέα Μηχανολογικού 

10 μήνες 

8. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ.115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 7 

9. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 7 

10. Απολυτήριο Γυμνασίου 

18 μήνες 

11. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ.115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 10 

12. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 10 


Β. ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Β'ΤΑΞΗΣ 

6 μήνες 

με την ιδιότητα του τεχνίτη 
οξυγονοκολλητή 


(*) Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της απαιτούμενης προϋπηρεσίας λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Αναγγελίας. 

Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 115/2012 ως τεχνίτες σε οξυγονοκολλήσεις 
προσμετράται αναλόγως του τίτλου σπουδών για την απόκτηση της άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β'τάξης. 
Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι 18 μήνες. 

Το 1/3 της κατά περίπτωση προϋπηρεσίας επιτρέπεται να έχει διανυθεί επί ηλεκτροσυγκολλήσεων. 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύυωωνα υε το Παοάοτπυα Δ του ΠΔ 115/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδεϊας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 1 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήιιατοα «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Οξυγονοκολλητή Α' τάξης» (άρθρα 18 & 20 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ200 Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υνείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-ΓΠ3ΪΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρ3χ: 

Ε-πί3ΪΙ: 


Κάτοχος του τίτλου σπουδών: 
(βλπ. Πίνακας Α) _ 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή 
Α’ τάξης. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α. 

Γ ΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


1. 

Για τεχνίτες οξυγονοκολλητές με Βεβαίωση Αναγγελίας: 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναννελίας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή 





2. 

Για Αρχιτεχνίτες Οξυγονοκολλητές Β 1 τάξης: 

Επικυρωμένο Αντίγραφο Βεβαίωσης Αναγγελίας ή Άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β'τάξης 





3. 

Γ ια Αρχιτεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές Α' τάξης: 

Επικυρωμένο Αντίγραφο Βεβαίωσης Αναγγελίας ή Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης 





4. 

Για όσους εργάζονται ως τεχνίτες οξυγονοκολλητές κατά τη δημοσίευση του Π.Δ 115/2012: 
Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών του Πίνακα Α, εφόσον διαθέτουν. 

Για τις περιπτώσεις τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, ο 
τίτλος σπουδών συνοδεύεται από απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 





5. 

Παράβολο 31 € 




6. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α'), ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας των άρθρων 18 & 20 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 

1 . 

Βεβαιώσεις Ποοϋπποεσίας (2) . νια εονασία που παρασχέθηκε σε επιχείοηση, συνυπονοαωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (3) νια πηοηπηπεσίπ που αποκτήθηκε από την ενδιπωεηόυενη 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Ποοϋπηοεσίας (4) που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση της αρυόδιας ςττοατιωτικής αρχής, νια προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους 




έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ςττην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 

5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ποοϋπηοεσίας από άλλα κοάτη υέλη της Ε.Ε.. νια ποοϋπηοεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόνω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσης αδυναυίας ποοσκόυισης των απαραίτητων δικαιολονητικών προϋπηρεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 15 *, όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 

7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 




ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής Α' ή Β' 
τάξης, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη Β'τάξης 
οξυγονοκολλητή. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α'τάξης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15ημερώνψα την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11 02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α 702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

..... αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


4 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: «'Εγ 

Οξυ\ 

κρίση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
ίονοκολλητή Α' τάξης» (άρθρα 18 & 20 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ200 Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α'τάξης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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ΠίνακαςΑ 

Α. ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗΣ* 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Δίπλωμα μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 

3 μήνες 

σε οξυγονοκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

2. Δίπλωμα χημικού μηχανικού ή μεταλλειολάγου μηχανικού ή μεταλλουργού μηχανικού ή μηχανικού 
μεταλλείων 

3. Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή 
Ναυπηγού Μηχανικού 

4. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους των 
περιπτώσεων Ιέως 3. 

5. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών 
Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 

10 μήνες 

σε οξυγονοκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

6. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της περίπτωσης 5 

7. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
περίπτωσης 5. 

8. Πτυχίο Τ.Ε.Λ Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ τομέα Μηχανολογίας, 
ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

12 μήνες 

σε οξυγονοκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

9. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 8 

10. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 8 

11. Πτυχίο Τεχνικών Σχολών Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου Τομέα Μηχανολογικού 

14 μήνες 

σε οξυγονοκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

12. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 11 

13. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 11 

14. Απολυτήριο Γυμνασίου 

18 μήνες 

σε οξυγονοκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

15. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 14 

16. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 14 


Β. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ** 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών 
Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 

12 μήνες 

σε οξυγονοκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

2. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της περίπτωσης 1 

3. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
περίπτωσης 1 

4. Πτυχίο Τ.Ε.Λ Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ τομέα Μηχανολογίας, 
ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

18 μήνες 

σε οξυγονοκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

5. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 4 

6. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 4 

7. Πτυχίο Τεχνικών Σχολών Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου Τομέα Μηχανολογικού 

24 μήνες 

εκ των οποίων τουλάχιστον 
οι 12 μήνες σε 
οξυγονοκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

8. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 8 

9. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 8 

14. Απολυτήριο Γυμνασίου 

36 μήνες 

εκ των οποίων τουλάχιστον 
οι 24 μήνες σε 
οξυγονοκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

15. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 14 

16. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 14 

Β. ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Α 'ΤΑΞΗΣ 

6 μήνες 

σε οξυγονοκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 
με την ιδιότητα του 
αρχιτεχνίτη 

οξυγονοκολλητή Β'τάξης 
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(*) Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της απαιτούμενης προϋπηρεσίας λαμβάνεται η ημερομηνία απόκτησης της 
άδειας ή υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας του αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β'τάξης. 
Το 1/3 της κατά περίπτωση προϋπηρεσίας επιτρέπεται να έχει διανυθεί επί ηλεκτροσυγκολλήσεων. 

(**) Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της απαιτούμενης προϋπηρεσίας λαμβάνεται η ημερομηνία της αίτησης για 
χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας του τεχνίτη Οξυγονοκολλητή. 

Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 115/2012 ως τεχνίτες σε οξυγονοκολλήσεις 
προσμετράται αναλόγως του τίτλου σπουδών για την απόκτηση της άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α'τάξης. 
Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι 36 μήνες εκ των οποίων 
τουλάχιστον οι 24 μήνες σε οξυγονοκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. 

Το 1/3 της κατά περίπτωση προϋπηρεσίας επιτρέπεται να έχει διανυθεί επί ηλεκτροσυγκολλήσεων. 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύυωωνα υε το Παράατηυα Δ του ΠΔ 115/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή) 


(Υπογραφή) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/19861 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Περινοαφή αιτιίυατος : «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης» (άρθρα 18 & 20 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ200 Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τηλ: 


Ραχ: 

Ε-πίβΜ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρ3χ: 

Ε-πιαίΙ: 


Κάτοχος του τίτλου σπουδών: 
(βλπ. Πίνακας Α) _ 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α. 

Γενικά Δικαιολογητικα 


1 . 

Για τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές με Βεβαίωση Αναγγελίας: 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή 





2. 

Γ ια Αρχιτεχνίτες Οξυγονοκολλητές Β ’ τάξης: 

Επικυρωμένο Αντίγραφο Βεβαίωσης Αναγγελίας ή Άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β' τάξης 





3. 

Για όσους εργάζονται ως τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές κατά τη δημοσίευση του Π.Δ 115/2012: 
Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών του Πίνακα Α, εφόσον διαθέτουν. 

Για τις περιπτώσεις τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, ο 
τίτλος σπουδών συνοδεύεται από απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 





4. 

Παράβολο 23 € 




5. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία {1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α’), ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας των άρθρων 18 & 20 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 

1 . 

Βεβαιώσεις Προϋπποεσίας (2) , νια εονασία που παρασχέθηκε σε επιχείρηση. συνυπονραωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (3) νια παοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαφερόμενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Ποοϋπηοεσίας (4) που αποκτήθηκαν σε Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 




ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 

4. 

Βεβαίωση της ααυόδιας στρατιωτικής αρχής, νια προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους 




έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ςττην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 

5. 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη υέλη της Ε.Ε., νια προϋπηρεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόγω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηαίωσης αδυναμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολονητικών προϋπηρεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία (5) , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 

7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 




ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης ηλεκτροσυγκολλητής Α' ή 

Β’ τάξης, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β'τάξης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α 711.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 23 € 


Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

. αιτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 

Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης» (άρθρα 18& 20 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ200Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β'τάξης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών αηό την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 23 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 















906-36 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Πίνακας Α 

Α. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ* 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών 
Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 

2 μήνες 

2. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της περίπτωσης 1 

3. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
περίπτωσης 1. 

4. Πτυχίο Τ.Ε.Λ Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β'κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ τομέα Μηχανολογίας, 
ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

6 μήνες 

5. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 4 

6. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 4 

7. Πτυχίο Τεχνικών Σχολών Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου Τομέα Μηχανολογικού 

10 μήνες 

8. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 7 

9. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 7 

10. Απολυτήριο Γυμνασίου 

18 μήνες 

11. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ.115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 10 

12. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 10 


Β. ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Β 'ΤΑΞΗΣ 

6 μήνες 

με την ιδιότητα του τεχνίτη 
ηλεκτροσυγκολλητή 


(*) Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της απαιτούμενης προϋπηρεσίας λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Αναγγελίας. 

Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 115/2012 ως τεχνίτες σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
προσμετράται αναλόγως του τίτλου σπουδών για την απόκτηση της άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή 
Β'τάξης. 

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι 18 μήνες. 

Το 1/3 της κατά περίπτωση προϋπηρεσίας επιτρέπεται να έχει διανυθεί επί οξυγονοκολλήσεων. 
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Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύικρωνα υε το Παοάοτπυα Δ του ΠΔ 115/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. * 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή ) 


(Υπογραφή ) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

8 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 1 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

Πεοινοαιρή αιτήυατος : «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης» (άρθρα 18 & 20 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ 200 Α ') 


ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Ανάπτυξης 
της οικείας Π.Ε. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 


Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πατέρα: 


Επώνυμο 

Πατέρα: 


Όνομα 

Μητέρας: 


Επώνυμο 

Μητέρας: 


Αριθ. Δελτίου 
Ταυτότητας:* 

Α.Φ.Μ.: 


Αρ. Άδειας 
Οδήγησης:* 


Αριθ. 

Διαβατηρίου:* 


Αριθ. 

Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 


Ιθαγένεια: 


Ημερομηνία 

Γέννησης 2 


Τόπος 

Γέννησης: 


Τόπος 

Κατοικίας 

Χώρα: Πόλη: 

Οδός: 


Αριθ: 

Τ.Κ.: 

Τιηλ: 


Ραχ: 

Ε-πίβϊΙ: 


* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 


ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όνομα: 


Επώνυμο: 


Ονοματεπώνυμο 

Πατέρα: 


Α.Δ.Τ. 


ΟΔΟΣ: 


ΑΡΙΘ: 


Τ.Κ. 


Τηλ: 

Ρ3χ: 

Ε-ΓΠ3ΪΙ: 


Κάτοχος του τίτλου σπουδών: 
(βλπ. Πίνακας Α) _ 


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 
Ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης. 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 


Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης 
Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός : π.χ. 7 Φεβρουάριου 1969 και 070269. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΠΉΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α. 

Γ ΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


1. 

Για τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές με Βεβαίωση Αναγγελίας: 

Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή 





2. 

Γ ια Αρχιτεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές Β ’ τάξης: 

Επικυρωμένο Αντίγραφο Βεβαίωσης Αναγγελίας ή Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β'τάξης 





3. 

Γ ια Αρχιτεχνίτες Οξυγονοκολλητές Α' τάξης: 

Επικυρωμένο Αντίγραφο Βεβαίωσης Αναγγελίας ή Άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α'τάξης 





4. 

Για όσους εργάζονται ως τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές κατά τη δημοσίευση του Π.Δ 115/2012: 
Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών του Πίνακα Α, εφόσον διαθέτουν. 

Για τις περιπτώσεις τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, ο 
τίτλος σπουδών συνοδεύεται από απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 





5. 

Παράβολο 31 € 




6. 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 




Β. 

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 


Προϋπηρεσία (1) - Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α’), ένα ή 
περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ' ελάχιστον τον απαιτούμενο 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας των άρθρων 18 8ι 20 του ΠΔ 115/2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α): 

1. 

Βεβαιώσεις Ποοϋπποεσίας 1 (2) . νια εονασία που παοασνέθπκε σε επιγείοπσπ. συνυπονοαωόυενες 
από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας 




2. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (3) νια ποοϋπηοεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαωεοόυενο 
ως ελεύθερος επαγγελματίας 




3. 

Πιστοποιητικά Ποοϋπηοεσίας (4) που αποκτήθηκαν σε Δηυόσια Υπηοεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα -κατά περίπτωση- από την Απόφαση 
Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων 




4. 

Βεβαίωση της αουόδιας ςττοατιωτικής αογής, για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους 




έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη 
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με 
την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής 

5. 

Πιστοποιητικά η βεβαιώσεις ποοϋπηοεσίας από άλλα κοάτη υέλη της Ε.Ε., νια ποοϋπηοεσία που 
αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
εν λόγω κρατών μελών. 




6. 

Αίτηση τεκυηοίωσης αδυναυίας ποοσκόυισης των απαοαίτητων δικαιολονητικών ποοϋπηοεσίας 




συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία (5) , όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή 
καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία 

7. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
το α. 4 του Ν.3982/2011 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 


1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας των υπ. αρ. Β, 1 και 2 δικαιολογητικών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας 
αρχής (άρθρο 6 παρ. 10 του ΠΔ 115/2012) και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα. 

2. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του 
κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 
προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. 
Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ του ΠΔ 115/2012. 

3. Στην Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται: (α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα 
απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα με 
αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και (δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 115/2012. 

4. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται, η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση 
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης ηλεκτροσυγκολλητής Α' ή 
Β’ τάξης, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη Β’ τάξης 
ηλεκτροσυγκολλητή. 

5. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 

τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
απασχόληση του ενδιαφερομένου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική 
επιτροπή της οικείας Περιφέρειας. _ 
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 

2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε: 

4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

5. Να σας αποσταλεί με ίαχ στον αριθμό: 

Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α'τάξης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α711.02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α702.10.2006) 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, 4 δηλώνω ότι : 

1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη 
(όπου απαιτείται) 


Ο/Η 

. αϊτών/ούσα 

(Ημερομηνία) (Σφραγίδα-υπογραφή) 


«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 


Αίτημα: «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη 

Ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης» (άρθρα 18 & 20 του ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ200Α ') 

Υπηρεσία Υποβολής: 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

Ημ/νια αιτήματος: 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 


Αϊτών: 

Ονομα: 


Επώνυμο: 



Χρόνος: Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται «Βεβαίωση υποβολής 
δικαιολογητικών», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 115/2012, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με σκοπό την 
απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α'τάξης. Η προαναφερόμενη βεβαίωση εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 15 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). 

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα 
εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει 
σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). 

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση 
από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11·02.2004). 

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της 
διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 


Κόστος: 31 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στο ΕΚΕ: 

Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 


Ο Υπάλληλος 


(υπογραφή) 
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Πίνακας Α 

Α. ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Β'ΤΑΞΗΣ* 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Δίπλωμα μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 

3 μήνες 

σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

2. Δίπλωμα χημικού μηχανικού ή μεταλλειολόγου μηχανικού ή μεταλλουργού μηχανικού ή μηχανικού 
μεταλλείων 

3. Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή 
Ναυπηγού Μηχανικού 

4. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους των 
περιπτώσεων Ιέως 3. 

5. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών 
Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 

10 μήνες 

σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

6. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της περίπτωσης 5 

7. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
περίπτωσης 5. 

8. Πτυχίο Τ.Ε.Λ Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ τομέα Μηχανολογίας, 
ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

12 μήνες 

σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

9. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 8 

10. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 8 

11. Πτυχίο Τεχνικών Σχολών Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α'κύκλου Τομέα Μηχανολογικού 

14 μήνες 

σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

12. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 11 

13. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 11 

14. Απολυτήριο Γυμνασίου 

18 μήνες 

σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

15. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ.115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 14 

16. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 14 


Β. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ** 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών 
Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 

12 μήνες 

σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

2. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της περίπτωσης 1 

3. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
περίπτωσης 1 

4. Πτυχίο Τ.Ε.Λ Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β'κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ τομέα Μηχανολογίας, 
ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

18 μήνες 

σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

5. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ.115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 4 

6. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 4 

7. Πτυχίο Τεχνικών Σχολών Τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου Τομέα Μηχανολογικού 

24 μήνες 

εκ των οποίων τουλάχιστον 
οι 12 μήνες σε 
ηλεκτροσυγκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

8. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ.115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 8 

9. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 8 

14. Απολυτήριο Γυμνασίου 

36 μήνες 

εκ των οποίων τουλάχιστον 
οι 24 μήνες σε 
ηλεκτροσυγκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 

15. Τίτλος σπουδών σχολών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ.115/2012, 
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τίτλους της προηγούμενης περίπτωσης 14 

16. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος ως ισότιμος με τίτλους της 
προηγούμενης περίπτωσης 14 

Β. ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α 'ΤΑΞΗΣ 

6 μήνες 

σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
υποκείμενες σε σοβαρές 
καταπονήσεις 
με την ιδιότητα του 
αρχιτεχνίτη 
ηλεκτροσυγκολλητή 

_ Β ' τάξης _ 









































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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(*) Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της απαιτούμενης προϋπηρεσίας λαμβάνεται η ημερομηνία απόκτησης της 
άδειας ή υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας του αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή 
Β'τάξης. 

Το 1/3 της κατά περίπτωση προϋπηρεσίας επιτρέπεται να έχει διανυθεί επί οξυγονοκολλήσεων. 

(**) Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της απαιτούμενης προϋπηρεσίας λαμβάνεται η ημερομηνία της αίτησης για 
χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας του τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή. 

Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 115/2012 ως τεχνίτες σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
προσμετράται αναλόγως του τίτλου σπουδών για την απόκτηση της άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή 
Α' τάξης. 

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι 36 μήνες εκ των οποίων 
τουλάχιστον οι 24 μήνες σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. 

Το 1/3 της κατά περίπτωση προϋπηρεσίας επιτρέπεται να έχει διανυθεί επί οξυγονοκολλήσεων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας 
(σύυΦωνα υε το Παοάρτηιια Δ του ΠΔ 115/2012) 


(Ημερομηνία ) 


Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας) 


Βεβαίωση Ποοϋπηοεσίαε 


Ο . 5 βεβαιώνω ότι ο . 6 εργάστηκε στην επιχείρηση . 7 ως 

. 8 κατά το χρονικό διάστημα . 9 με . 10 υπό την εποπτεία του 

. 11 ο οποίος είναι κάτοχος. 12 . 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος» 


Ο Βεβαιών και Δηλών 


Ο Εποπτεύων 


(Υπογραφή ) 


(Υπογραφή ) 


5 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

6 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου 

7 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης 

Β Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας 

9 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση 

10 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου) 

11 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος 

12 Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος 


Αρθρο 2 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 11 Ιανουάριου 2013 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 


ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 




ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 


























